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特定 小 電 力 無 線 機 を 
社内 ネッ トワ ー ク に 接続 する 
VQl ロ ゲ ー トウ ェ イ 。 


無線 機 VolP 接 続 は 、 特 定 小 電力 無線 機 問 の 
シー ムレ ス な 通話 を 可能 に する イン ター フェ ー ス で す 。 
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【 図 の 説明 】 
・ 本 社 ビル に は 3 台 、 工 場 に は 1 台 の ゲー トウ ェ イ (GW) が 設置 され て いま す 。 
・ 高 層 階 (エリ ア 1) と 低層 階 ( エ リア 3) に 置い た 2 台 は グル ー プ 1 と し て 、 エ リア 2 と 工場 (エリ ア 4) の 2 
台 は グル ー プ 2 と し て 設定 し 、 独 立 し た 2 系 統 の 回 線 を 構築 し まし た 。 グ ルー プ は 、GW が 5 台 ま で な ら 
理論 上 は 同一 ネッ トワ ー ク 内 に 制限 な く 構築 で きま す 。 
・ 本 社 の 各 エ リア は GW と 無線 機 の 距離 が 近い の で 、 同 じ 単 信 チ ャ ン ネ ル に 合わ せま す 。 但し 、 エ リア 
ご と の チャ ン ネ ル は 店 う も の を 使い ます 。 
・ 工 場 は エリ ア 自 体 が 広く 、 子 機 同士 で は 通話 で き な い こと が ある の で GW と 無線 楼 を 中 継 モ ー ド で 
使い ます 。 そ れ ぞ れ の エリ ア で 使う 子 機 の 数 に 制限 は あり ませ ん 。 
・ ど の 子 機 が 送信 し て も 、 同 じ グ ルー プ 内 の 、 同 じ チ ャ ン ネ ル 設 定 の ゲー トウ ェ イ に アク セス で きれ ば 、 
自分 の エリ ア 以 外 の ゲー トウ ェ イ か ら そ の 音声 が 送信 され ます 。 自分 の エリ ア は 子 機 同士 が 直接 、 ま 
た は 中 継 モ ー ド で の 信号 を 使っ て 通話 し ます 。 


据え 置き と 壁掛 け 、 
どちら に も 対応 し ます 。 


特定 小 電力 IP 無線 装置 


DK-GO01P 


(技術 基準 適合 証明 取得 無線 ユニ ッ ト 「XE-1106」 を 内 蔵 ) 
標準 価格 : オ ー プ ン 価 格 
JAN コ ー ド :4969182370195 
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ーーー 【DK-GO01P が で きる 3 つの こと 】 

1. 受 信 中 の 信号 を 別 の は W に ネッ トワ ー ク 経由 で 
配信 する 「VolP ゲ ー ト ウエ イ ] 機能 。 

2. 特 小 無線 機 の 「 交 互 通 話 中 継 」 機 能 。 

3. 接 点 用 入出 力 端 子 を 利用 し て セン サー を 接続 、 
反応 する と 別 の GW に 信号 を 送出 し て ベル を 
鳴ら す よ うな 「 制 御 ] 機能 。 


人 接続 は 10BASE-T/100BASE-TX の LAN イ ンタ ー フ ェ ー ス 、 既 存 の 社内 ネッ トワ ー ク が あれ ば AC ア ダ プ ター の 電源 ライ ン 以 外 、 配 線 は 不要 で す 。 


代 1 つの グル ー プ に 5 台 ま で 本 機 を 接続 可能 。 例 えば 低層 階 エ リア 、 中 層 階 エリ ア 、 高 層 階 エリ ア 、 地 下 駐 車場 、 の よう に 複数 台 を 使っ て 
広範 囲 を カバ ー す る 通話 回 線 が 作れ ます 。 同 じ 社内 ネッ トワ ー ク で 任意 の 数 の グル ー プ を 作れ る の で 、 多 系 統 の 通信 も で きま す 。 


代 単純 な ゲー トウ ェ イ 機能 の ほか 、 交 互 通 話 中 継 器 と し て も 使え る よう に 特定 小 電力 無線 ユニ ッ ト を 内 蔵 し まし た 。 
借 同じ ネッ トワ ー ク に 接続 し た パソ コン か ら ネ ットワーク と 無線 の 設定 変更 と ファ ー ム ウエ ア の バー ジョ ン ア ッ プ が で きる の で 、 メ ン テ ナ ンス が 簡単 で す 。 


音声 だ け で な く 、 例 えば アラ ー ム と セン サー を 組み 合わ せ た 制 御 シ ステ ム 用 の デー タ 信 号 も 通す こと が で きる の で 、 多 目的 な シス テム に 拡張 で きま す 。 
介 半 複 信 の 17cnh で は 1mW へ の 切り 替え が 可能 。 子 機 も 1mW 送 信 に 対応 し て いれ ば 、3 分 タイ ム ア ウ ト 制 限 に と ら わ れ な い 連 続 送信 が で きま す 。 


代 コン パン ダー、50 波 の CTCSS ト ー ン と 108 波 の DCS に 対応 し て いま す 。 


特定 小 電 力 IP 無線 装置 = 
特定 小 電力 無線 ユニ ッ ト 内 蔵 で 、 
DK-O01 納 無線 機 の 外部 接続 ル ノ b \ 不 要 


標準 価格 : オ ー プ ン 価 格 
JAN コ ー ド :4969182370195 


介 各部 の 名 称 


回 転 式 ア ン テ ナ : 設置 場所 に 合わ せ て 動か せる 、 回 転 式 で す 。 
イン ジ ケ ー タ ー : 動作 状態 を 赤 と 緑 の LED で 表示 し ます 。 
ー ス 端子 : 放射 ノイ ズ が ある 時 の 対策 用 で す 。 通 常 は 使い ませ ん 。 


LAN ポ ー ト : イン トラ ネッ ト の LAN ケ ー ブ ル を 接続 し ます 。 


リセ ッ ト ス イッ チ : 設定 を 初期 化す る と き に 使い ます 。 
保守 用 シリ アル ポ ボート : 管理 者 が メン テ ナ ン ス に 使う ボー ト で す 。 


接点 用 入出 力 端子 : 信号 を 送る こと で 2 系 統 の 回 路 を スイ ッ チ オン ・ オ フ で きま す 。 


特 小 無線 ユニ ッ ト XE-1106 内 蔵 : 別 の 無線 機 を 接続 する た め の 配 線 や 設置 の 手間 が あり ませ ん 。 


壁掛 け 用 ブラ ケッ ト : 本 機 を 壁 に 垂直 に 取り 付け る と き に 使い ます 。 天 井 に 水平 に 取り 付け る こと は 
安全 上 の 理由 か ら 推 奨 し て いま せん 。 


DC ジャ ッ ク (12V) : 付属 の AC ア ダ プ ター を 接続 し ます 。 


代 推奨 する 対応 機種 @ 標準 付属 品 


グル ー プ 機能 (トー ンス ケル チ &DCS), 

交互 通話 中 継 を 含む 完全 な 動作 を 確認 し 

いる 機種 は 以下 と な り ます 。 他社 製 や 、 了 

製 の 旧 機種 で は 、 ト ー ン 周波 数 の エン コー ド ・ | 
デコ ー ド 精度 の 違い な どか ら 相 性 問題 が 起 

こる 場合 が あり ます 。 


AC ア ダ プ ター(EDC-286) 


壁掛 け ブ ラケット (BG0019) 
ブラ ケッ ト 取 り 付け ね じ X4 本 
*DJ-P221/DJ-P222/DJ-PB20 シ リー ズ /DJ-P921/DJ-CH271/CH201 
(但し 青 字 の 機種 は 中 継 通話 対応 機 で は あり ませ ん ) 
借 仕 様 
使用 環境 : 温 度 0Cー40 で 、 湿 度 20%-80% ( 結 霞 除く ) ・ 推 奨 LAN ケ ー ブ ル : カ テ ゴ リ 5e 以 上 
・1 グ ルー プ あ た り 最 大 接続 可能 台数 :5 ・ ケ ー ブ ル の 種類 : 不 問 (スト レー ト / ク ロス を 自動 判別 ) 
・ ス テー タス 表示 :2 色 LED 表 示 ・ 接 点 ポ ー ト : 制 御 入出 力 端子 X2 


* 無 線 仕様 :400MHz 帯 特定 小 電 力 無線 単 信 ・ 半 複 信 の 47ch * 電 源 :DC12V(「 付属:AC ア ダ プ ター) 
(弊社 製 技 適 適合 品 特 小 無線 ユニ ッ ト XE-1106 を 1 台 内 蔵 ) ・ 出 力 :10mW 電波 型式 :F3E( ア ナ ロ グ FM 音声 ) 


* 出 力 :10mW 電波 型式 :F3E( ア ナ ロ グ FM 音声 ) 重量 (質量 ): 約 700g 
・LAN イ ンタ ー フ ェ ー ス :10BASE-T/100BASE-TX ・ 寸 法 : 幅 196mm 高 さ 154mm 奥行 き 39mm( 突 起 物 含 まず ) 


防水 で は あり ませ ん 。 屋 内 設置 専用 で す 。 


村上 し イ つ コ 株 式 会 社 


画 電 子 事業 部 


@ 東 京 営業 所 〒103-0027 東京 都 中央 区 日 本 橋 2 丁 目 3 一 4 日 本 橋 プ ラ ザ ビ ル 14 階 愉 03-3278- 5888 (代表 ) 
@ 大 阪 営業 所 〒541-0043 大 阪 市 中 央 区 高 三 橋 4 丁目 4 一 9 淀屋橋 ダイ ビル 13 階 愉 06-7636- 2361 (代表 ) 
@ 福 岡 営業 所 〒812-0013 福岡 市 博多 区 博多 駅 東 2 丁目 13ー34 エ コー ビル 2 階 吾 092-473- 8034 (代表) 
※ カ タロ グ の ご 請求 は 、 最 寄り の 販売 店 また は 上 記 営 業 所 まで お 願い し ます 。 

※ こ の カタ ログ に 掲載 の 標準 価格 に は 取付 費 な ど は 含ま れ て お り ま せん 。 


詩 癌 正しく 安全 に お 使い いた だ く た め 、 ご 使用 の 前 に 
4 5 ヽ | 必ず 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み 下さ い 。 


※ 撮 影 ・ 印 刷 の 条件 に より 、 掲 載 製品 の 色調 が 実物 と 異な る こと が あり ます 。※ 仕 様 は 予告 な し に 変更 する 場合 が あり ます 。 


ホー ムペ ー ジ の URL http://www.alinco.co.jp/ Var1.00 DXG015 


